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नई दिल्ली , मंगलवार , फरवरी 4 , 2020 / माष 15 , 1941 
NEW DELHI , TUESDAY , FEBRUARY 4 , 2020 / MAGHA 15 , 1941 

, , 4 , / , 


विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 18 दिसम्बर , 2019 
का.आ. 534 ( अ ) . श्री चित्रा तिरूनाल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ( सीटीआईएमएसटीएस ) , त्रिवेंद्रम 
अधिनियम , 1980 ( 1980 की संख्या 52 ) की धारा 6 की उप - धारा ( 1 ) और ( 2 ) के साथ पठित धारा 5 की 
उप - धारा ( ञ ) के उपबंधों के अनुसार , लोक सभा के निम्नलिखित दो सदस्यों को उक्त संस्थान में सदस्य के रूप में सेवा 
प्रदान करने के लिए विधिवत चयनित घोषित किया जाता है : 


क्र.सं. 


सदस्यों का नाम 


चयन की तारीख 


1 . 


डॉ . उमेश जी . जाधव 


22.11.2019 


2 . 


डॉ . शशि थरूर 


22.11.2019 


2. उपर्युक्त चयनित सदस्यों का कार्यकाल चयन की तारीख से पांच वर्षों का होगा और उनके संसद सदस्य 
न रहने अथवा उनके लोक सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा मंत्री बनने पर , जो भी पहले हो , उनका कार्यकाल समाप्त हो 
जाएगा । 

3. उपर्युक्त सदस्यों की सदस्यता श्री चित्रा तिरूनाल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ( एससीटीआईएमएसटी ) , 
त्रिवेंद्रम अधिनियम , 1980 के अन्य उपबंधों के अध्यधीन होगी । 

[ सं . एआई / एससीटी / 08 / 2004 ] 


आर . के . तायल , वैज्ञानिक - जी एवं प्रमुख एआई प्रभाग 
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DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 18th December , 2019 


S.O. 534 ( E ) .— In terms of the provisions of Sub - section ( ) of Sections - 5 read with 
Sub - section ( 1 ) and ( 2 ) of Section 6 of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences & 
Technology ( SCTIMST ) , Trivandrum Act , 1980 ( No. 52 of 1980 ) , the following two members of 
Lok Sabha have been declared duly elected to serve as Members of the said Institute : 


Sl . No. 


Names of Members 


Date of Election 


1 . 


Dr. Umesh G. Jadhav 


22.11.2019 


2 . 


Dr. Shashi Tharoor 


22.11.2019 


2 . The term of Office of the above elected members shall be five years from the date of 
election and the same shall come to an end as soon as they cease to be Members of the House , or they 
become Speaker or Deputy Speaker of House of the People , or a Minister , whichever is the carliest . 


3. The Membership of the above Members shall be subject to other provisions of Sree Chitra 
Tirunal Institute for Medical Sciences & Technology ( SCTIMST ) , Trivandrum Act 1980 . 


[ No. AI / SCT / 08 / 2004 ) 


R. K. TAYAL , Scientist - G & Head Al Division 
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